Окончание приложения 


Город 

Улица 

Могилев 

Молодечно 

Москва 

Николаев 

Новороссийск 

Одесса 

Одесса 

Омск 

Оренбург 

Полтава 

Псков 

Рига 

Ровно 

Рыбинск 

Рязань 

Саратов 

Севастополь 

Семипалатинск 

Симферополь 

Смоленск 

Ст. Старощербиновская 
Стерлитамак 

Сумы 

Сухуми 

Таллин 

Тамбов 

Тарту 

Ташкент 

Тбилнеи 

Томск 

Тюмень 

Ульяновск 

Уфа 

Фрунзе 

Харьков 

Херсон 

Хмельницкий 

Чебоксары 

Черкассы 

Чернигов 

Ярославль 

Гончарная, 2 

Кирова, 47 

Суворовская, 53/57 
Внутриквартальный проезд, 2 
Видова, П 

Моисеенко, 24 а 

Генерала Петрова, 25 
Краснофлотская, 27 

Пр. Братьев Коростылевыѵ 153 
Шевченко, 56 

Ленина, 3/9 

К. Барона. 40 

40 лет КП Украины, 2 

Фрунзе, 26 

Колхозный проезд, 15 
Астраханский пер., 28 
Коммунистическая, 10 а 
Кирова. і ** 

Севастопольская, 59 

Рабочий пер., 4 

Ленина, 152 

Халтурина, 200 

Курская, 14 

Эшба, 187 

Ратаекачву, 9 

Кооперативная, 3 

Рийа, 4 

Зухира Кабулова, 19 

Павлова, 36 а 

Герцена, 72 

Чернышевский тракт, 5 а 
Урицкого. 7 

Рихарда Зорге, 12/2 

Карла Маркса, 9 

2-й Вологодский въезд ,6 
Белинского, 16 

Розы Люксембург, 45 
Гладкова. 7 

Кирова, 73 

Комсомольская, 43 

Рыбинская, 40 
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МИНИСТЕРСТВО МАШИНОСТРОЕНИЯ 
ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И КОРМОПРОИЗВОДСТВА СССР 


СОРОКСКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

у 279900, МССР. г. Сороки, уя. Егорова, і 

■нАйМша 

Г □ 


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 



ч 

паспорт 

V __ 



Не оставляйте включенный электроутюг без при- 
смотра. Во время глажения и до полного остывания 
электроутюг устанавливайте только в положение, ука- 
занное на рисунке. 

Расстояние до предметов, расположенных в верти- 
кальной плоскости должно быть не менее 200 мм. 



Утюг электрический УТ 1000-1,2.220: 
подошва: 2 — диск терморегулятора; 3 — ручка 

- Г 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 


Электроутюг типа УТ предназначен для гла- 
жения изделий из льняных, шелковых, шерстяных, 
синтетических и других тканей. 

Необходимая для глажения температура поддержи- 
вается при помощи терморегулятора, установленного 
на подошве утюга. 

На диске терморегулятора даны условные обозна- 
чения, соответствующие следующим средним темпера- 
турам в центре подошвы: 

. — 75...П5°С 
..- 105...155°С 
... - 145...205°С 

Средняя температура в центре подошвы электро- 
утюга при предельном положении терморегулятора 
1 80...250°С. 

Следует помнить, что глажение производится благо- 
даря высокой температуре, а не весу утюга, поэтому 
нет необходимости сильно нажимать на него. 


Сорокский чанод технологического оборудования. 


Номинальное напряжение, В 
Род тока 

Потребляемая мощность, Вт 
Время нагрева до максимальной 
температуры, мин, не более 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Электроутюг, шт. 

Паспорт, экз. 

Коробка упаковочная, шт: 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
И ПРОДАЖЕ 

Электроутюг УТ 1000-1,2.220 соответствует 
ГОСТ 307—81 и признан годным для эксплуатации. 

Дата выпуска 

Клеймо ОТК 



При соблюдении правил пользования завод гаран- 
тирует работу электроутюга в течение 18 месяцев со 
дня продажи его торгующей организацией. 

Адреса предприятий, производящих гарантийный 
ремонт, приведены в приложении. 

При отсутствии в населенном пункте предприятий 
гарантийного ремонта последний выполняется заводом. 


220 

переменный 

1000 

2.5 


Приложение 

АДРЕСА ГАРАНТИЙНЫХ МАСТЕРСКИХ 


Город 


Улица 


Алма-Ата 

Ангарск 

Андижан 

Армавир 

Архангельск 

Астрахань 

Белая Церковь 

Бобруйск 

Брежнев 

Брест 

Брянск 

Вильнюс 

Винница 

Витебск 

Владимир 

Волгоград 

Воронеж 

Ворошиловград 

Геленджик 

Гомель 

Г родно 

Днепропетровск 

Донецк 

Душанбе 

Ереван 

Жданов 

Житомир 

Запорожье 

Ивано-Франковск 

Казань 

Калинин 

Калининград 

Караганда 

Керчь 

Киев 

Киров 

Кировоград 

Кишинев 

Краматорск 

Краснодар 

Кропоткин 

Куйбышев 

Кустанай 

Ленинград 

Липецк 

Львов 

Макеевка 

Минск 


Розыбакнева, 200 
Микрорайон, 13 а 
Бильдина, 29 
Мира, 38 

Володарского, 36 а 
Яблочкова, I б 
Штабная, 17 
Гончарная, 44 
Мусы Джалиля, 96 
Янки Купалы, 13/1 
Дуки, 41 
Жальгирис, 108 
Короленко, 15 
Николаевой-Терешковой, 
Музейная, 16 
Крестьянская, 4 
Кольцовская, 27 
Котельникова, 14 
Горького, 17 
Федосеенко, 4 
Виленский пер., 16 
Пр. Кирова, 129 б 
Пр. Ленинский, 4 а 
Матросова, 5 
Пр. Октомберян, 15 
Пр. Строителей, 39 
Московская, 28 
Запорожская, 38 а 
Фучика, 13 

Карла Либкнехта, 18 
Урицкого, 24 
Багратиона, 49 
Складская, 10 
Сергея Борзенко, 40 
Глубочицкая, 59/61 
Блюхера, 52 
Шаталова, 2 
Зелинского. 7 
Южная, 21 
Кузнечная. 21 
Базарная, 21 
Мечникова, 1 
Комсомольская, 234 
Ириновский пр., 58 
Октябрьская. 28 
Г алана, 16 
Свердлова, 155 
Ольшевского, 10 
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СОРОКСКИЙ ЗАВОД 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

279000, МССР, г. Сором, у*. Егором, I 

ТАЛОН 


ІшииЗД. 


4 е^тт ^ м п 

<1Г«оа . 


ч 


— (двео выпуска) 


продан магазином 


(наименование торга) 




Владелец и его адрес 


Подпись 


"Ь\ 


Выполнены работы по устранению 


неисправностей 


Механик 

(дата) (подпись) 

Владелец 

(подпись) 

УТВЕРЖДАЮ: 


(должность руководителя бытового 


. предприятия, наименование бытового 


предприятия) 

Штамп « » 19 г. 


(подпись) 


